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INTECH - Solutions GmbH 

Neufahrn b. Freising 

Jahresabschluss zum Geschaftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014 

Bilanz 



Aktiva 

31.12.2014 

31.12.2013 



EUR 

EUR 

A. Anlagevermogen 


35.883,00 

43.450,00 

B. Umlaufvermogen 


180.337,89 

184.811,25 

davon Forderungen gegen Gesellschafter 


962,68 

0,00 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 


41.984,46 

46.278,64 

Bilanzsumme, Summe Aktiva 

Passiva 

258.205,35 

274.539,89 



31.12.2014 

31.12.2013 



EUR 

EUR 

A. Eigenkapital 


134.505,47 

148.064,46 

B. Rtickstellungen 


4.870,00 

29.251,25 

C. Verbindlichkeiten 


16.579,88 

4.974,18 

davon Verbindlichkeiten gegenuber Gesellschaftem 


0,00 

328,58 

davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 


16.579,88 

4.974,18 

D. Rechnungsabgrenzungsposten 


102.250,00 

92.250,00 

Bilanzsumme, Summe Passiva 


258.205,35 

274.539,89 


sonstige Berichtsbestandteile 


Angaben unter der Bilanz 
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Unterschrift der Geschaftsfiihrung 


Neufahm, 30. Juli 2015 

Klaus Weigmann 
Geschaftsflihrer 


Angaben zur Feststellung: 

Der Jahresabschluss wurde am 10.08.2015 festgestellt. 
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